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W° d'ordre.Désignation j V 

Origine ; •#**.***♦■,, 


Emplacement 


« * « « 


Vas 


. 9 S^Mi . . 


8 - Angle des nervures . G> 2 -3. 



9 “ V L * .0-2-3. 

10 - Ig/L. i .. . 1 

11 - Lobes.. -($)- 5-7-9. 

12 - S. lat. sup. (prof.).0 -ô- ^ - 3. 

13 - S. lat. inf. (prof.),. C^J~ 1 “ 2 ~ 3. 

14 - S. pét. (forme)., „ 0)- 2-3-4-5-S, 

15 - S.L.S, (forme). 0-1-2 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 

16 - Dents î Forme ô , , ( t t , ( ^ 2-3* 

17 - Dents t Méd/B* . (D-©- 3. 

18 - Angle lob, terni, » , , . . 1-2 -0) 

19 - Base nerv. (gar ou dég.) .... 1 -^2^- 3. 

20 - Nombre de dents : S.P.1-2 -Q >- 4 6 -©■ 8 ' 9 - 

21 - Angle L’^.. .0-2-3. 

22 - Largeur S.P. : ..O - 2 - 3 - 4 - 5. 


23 ~ Dent terminale du loba latéral supérieur î 


Direction 

Forme 

Médiane/Bas© 





















